STAUBSCHUTZHAUBEN 


SCHREIBMASCHINEN - STANDARDGRÖSSEN 


Hauptab- Passend für DM 
ne Maschinenart Systeme und Modelle 


a Breite 
b Tiefe 
Höhe 


4 
zu-2 |24_ / 10| 32x33x13 aller Systeme 1,85 
2H-3 |33 / 13| 39x33x13 wie SM 7-9, Erika 41 u.a. 2,40 


Halbstandard- wie Alpina, Adler/Triumph 
zH-5 |32/33/ 13| 44x39x16 


maschinen Perfect, Spezial, Record, 
SCM-250, Rem. -25 uU.4. 

zH-6 |24 / 10| 36x36x25 

ZH-7 | 24 / 10 40x40x25 


Halbstandard-u. 
elektrische 
Maschinen 


wie Hermes 10, Olivetti 
Praxis-48, Olympia SKM, 

SGE 30/35, Adler/Triumph 
Gabriele 5000, SCM-315 u.a. 


alte Modelle bis ca. Baujahr 
1960, wie Continental Ideal, 
Mercedes, Olympia 8, Rem.-17, 
Royal, Torpedo, Underwood usw. 
- siehe auch ZH-7 


neuere Modelle, wie Adler 
Universal, Triumph-Matura, 
Torpedo Solitaire - Dynacord 


2,30 


Standard- 
maschinen 


Standard- 
maschinen 


usw. 2,90 
zH-8 |28/32/ 11| 46x36x25 | Standard- wie Olympia SG 1, Olivetti 80/82 
12.972 maschinen usw. sowie alte Modelle bis 1960 
teils bis 45 cm Wagengrösse 2,65 
zH-9 |28/30/ 12| 47x40x25 | Standard- Modelle wie ZH-6 3,50 
maschinen 


ZH-10| 33 52x42x25 


neuere Modelle wie Adler/Triumph 
nn & "st, 11-151, Matura - 
Universal 30-500, IBM: Executive 
& "72", Olivetti: Diaspron, 
Linea-88, Tekne & Editor, 
Olympia: SG 1-3, SGE 40-51, 
Rem.-713, SCM-410 u.a. 


Modelle wie ZH-8. -Passt auch 
für alte Modelle mit 45 cm 
Wagen 
Modelle wie ZH-6, ZH-8, 
Us äe 


Standard-u. 
elektrische 
Maschinen 


-passt zum Teil auch für 
35 & 38 cm Wagen der 
angegebenen Modelle 


ZH-11 35/38/ 15 52x36x25 
ZH-12 45/46/ 18 60x36x25 
elektrische 
Maschinen 20 


ZH-13 60/62 76x36x25 Standard-u. Modelle wie ZH-6, ZH-8, ZH-10 
elektrische ne. f 
Maschinen 4,70 


3,50 


Standard-u. 
elektrische 
Maschinen 


2,90 


Standard-u. 


ADDITIONS- UND RECHENMASCHINENHAUBEN OHNE KABELAUSSCHNITTE 
m > — — —  , ,_  _—————  _Rnm— 


STANDARDGRÖSSEN 


Kat.Nr.= 
Best.Nr. 


Haupt- 
abmessungen 
ca. cm 

a Breite 

b Tiefe 

c Höhe 


Passend für die nachstehend aufge- 
führten Systeme und Modelle 


DM 


1 2 3 04 
& bh: 6 ä 


ZH-501 19x34x13 Olivetti-Quanta MC 20 Q-R, Precisa-208/308, 


ZH-500 20x32x15 Olympia, ABC-103, Feiler-Quick-E 2,85 


Underwood, Commodore, Odhner 1207 - 1209 2585 


ZH-502 22x36x17 Citizen CA 7/10, Adwell, Precisa 160/164- 
364, Olympia 1182/92/93/AE8/13 2,85 
ZH-503 23x41x20 Addo-X 154, Ascota-114, Victor Prem., 
Odhner/Facit-X-XX-MX-Modelle 
Olivetti-MC 22 Elettrosumma Para}! 
MENGEN-RABATTE: 
sortiert: 10 Stck. 3% 
20 Stck. 5% 
50 Stck. 10 % 
100 Stck. 15% 
ACHTUNG: 
Vergleichen Sie bitte bei Aufgabe einer Bestellung die in Spalte 


2 bzw. 3 angegebenen Abmessungen a), b) und c) (siehe Skizze 1 am 


Fusse dieser Liste) mit denen der Maschine oder der zu 
Haube, um eine richtige Lieferung sicherzustellen. 


ersetzenden 


Unser Lieferprogramm umfasst Hauben für Büromaschinen aller Art, 
darunter auch solche, die nach Originalschnitten in den Qualitä- 
ten und Farben der Fabriken mit deren Firmenzeichen- oder Namen- 


Aufdruck angefertigt werden. 


Für Staubhauben, die nicht in dieser Liste aufgeführt sind benö- 
tigen wir folgende Angaben: System und Modell der Maschine, sowie 
Wagengrösse und die gewünschte Farbe. 


Zur Anfertigung von Staubhauben in Spezialgrössen erbitten wir die 
Einsendung einer Skizze mit Maßangaben entsprechend Zeichnung 
1 oder 2. 


AN Skizze 1 E4 Skizze 2 
& 2 
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